Ks. WOJCIECH 


nIUSIK 


w wieku lat 90 i w 67 roku kapłaństwa 


odszedł po nagrodę do Pana. 


UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE w dniu 21 listo- 
pada 1984 roku o godzinie 16.00. 


rUGRZEB odbędzie się w rodzinnych Wadowicach 
w dniu 22 listopada 1984 roku o godzinie 10.00. 


DEKANAT NIEPOŁOMICE I RODZINA 


